Felicya Malinowska 


przeżywszy lat 17, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 
25 marca IgI3 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu nastąpi we czwartek dnia 

27 b. m. o godzinie 4 po południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, — na który-to 

smutny obrzęd stroskane siostry zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność. 


Zakład pogrzebowy „Concordia J. Wolnego w Krakowie plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


